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5. Brachypoda celeripes n. sp. c?. eine neue deutsche Hydracarinen-Art. 

Von Karl Victs, Bremen. 

(Mit 2 Figuren.) 

eingeg. 9. Oktober 1910. 

GreiBe: 495 lang, 345 a breit, 205 u hoch. 

Farbe: Korperpanzer bellgelblich, im Jluckenpanzer eine schwach 
riitliche Zeiclmung (erkennbar nach Loslosung des Riickenpanzers). 
Oberseite beim lebenden Tiere rail dunkler Zeicbming infolge durch- 
scheinender innei'er Organe, in der Mitte sclnvach blaulicli. Die Korper- 
rlinder gelblich durchsclieinend, ebenso die Beine imd Palpen. Augen 
scbwarz pigmentiert. 

Gestalt: Kdrper elliptiscb mit abgeflacbtem Stirnende, hinterer 
Seitenrand mit schwachen Eindrlicken; vor den Augen ein kleiner 
Wulst. Die Erhebung des Ruckens liber die Trennungsnalit zwiscben 
Riicken- und Bauchpanzer ist (bei Seitenlage) 75 //, die der Baucli- 
partie 135 //, [bei Brachypoda versicolor (]Mull.) ist naraentlich der 
Riieken starker gewdlbt]. GroBte Hohe vor der Kiirpermitte J)ei der 
Vergleiclisart mehr nach hinten zuj. Trennungsfurche der beiden 
Panzer (bei Seitenlage' geradlinig (bei Br, versicolor in der jNIitte mit 
starker Ausbiegung nach der Yentralseite zu). Abflachung desepimeren- 
freien Teiles der Baiichseite stiirker als bei der Vergleichsart, ebenso 
die Riickenwolbung fiacher. — Augenabstand 180 // ; Entferniing der 
antenniformen Borsten voneinander llo //. 

Mundteilc: ]MaxiIlarorgan 95 u (105 a hoch (bei Seitenlage ge- 
inessen), 120 a lang [145 //], 45 ti breit (55 //). Pharynx sehr lang, 
zungenformig, bis ziir Jfitte der sticlartigen, riickwarts gerichteten un- 
tei’cn Verliingerung des Organs reichend (bei lh\ vers, niir bis zum An- 
fang des Stielcs sich erstreckend). Mundkegel wesentlich massiger, doch 
weniger scharfeckig gegen die untere Jraxillarplatte abgesetzt. 

I\[andibeln 125 // lang. Seitenrilnder des vorderen Basalteiles (bei 
Seitenlage) parallel (bei der Vergleichsart nach der Klaue zu schwach 
konvergierend). Mandibel hier dorsoventral 30 // breit. Vorspringende 
Ecke des Basalteiles (iVfandibelknie) scharfspitzig (bei Br. rers. mehr 
zurucktretend). Klauengrund auffallend weit, mit nach der Mandihel- 
grube weisender scharfer Ecke in den Basalteil der Mandibel eingesenkt 
(bei Br. vers, nur dessen fast geradlinigen oberen AbschluB bildend). 
Klaue auf der konvexen Seite mit zweiteiligem, flligelartigem Saumo, 
dessen groBerer, nach vorn hin stiirker verbreiterter und auf der Fliiche 

^ Die i\[al3angabon in Klammcrn bozichen sicli auf die ‘^leiclicn Aiisdehnungen 
bei Ih'achypofln rcrsicolor 'Miill.'' (3- 


443 


fein gerippter Teil von dem Saume der Klauenspitze deutlich getrennt 
und gegen ihn mit Eundung an der AuBeiiseite abgegrenzt ist. (Bei 
Br. vers, ist der Saum einteilig und weniger breit.) (Fig. 1.) 


Palpen. Gliedlangen: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 


35 <( 


35 j^L 

90 u 

28 /(. 


(38 .(t 

65 a 

38 n 

108 fi 

35 /(). 

Glied dorsoventral 40 n 

(55 ,«) 

stark; 4. Glied 

lateral 

32 /t (45 fi) 


breit. Palpe bei Br. celeiipes schlanker erscheinend als bei Br. versi- 
color. Zapfen des 2. Gliedes kraftig und abgerundet. Im Borstenbesatz 
der Br. vers, ahnlicb. 

Epimeralgebiet: Sicli weiter nach binten erstreckend als bei 
Mullers Form, 390 lang; die Entfernung des Epimeralgebietes vom 
Hinterende des Korpers 110/z (225 a). Hinterrand der 4. Epimere in der 
Mitte flach einwarts gebogen, dann naliezu recbtwinklig zur Median- 
linie nach den Seiten verlaufend, nicbt wie bei Br. versicolor lateral 



Bi'aehypoda cderlpes Yiets n. sp. <5- 

Fig*. 1. Mandibel bei Seitenlage, X 336. Fig. 2. Ventralseite des (5, X 


stark nach vorn umgebogen. Epimeren fein pords, die Poren zu netz- 
artigen Feldern vereinigt (bei der Vergleichsart ein breiter medianer 
8treifen ohne Felderung) (Fig. 2). 

Genitalfeld: sechsnapfig, Xapfe jederseits jedoch nicht im Drei- 
eck liegend wie bei Br. vers.^ sondern in einer Keihe, lateralwarts ge- 
richtet, hintereinander. Medianer Hinterrand der 4. Epimere mit Vor- 
wulstungen, weiter lateral mit einer Eeihe (etwa 5) kurzer, dornartiger 
Fortsatze und an gleicber S telle entspringender Borsten. Bei geho- 
benem Hinterende eine genitaltaschenahnliche Einsenkung erkennbar. 
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Hinter den Genitalnii])fen eine iinregelmaBige Keihe kurzer Bdrstchen, 
lateral von einigen sebr langen, feinen Haaren abgeschlossen. Cbitin- 
geriist des Penis 145 u lang, mit 2 Paar nabezii gleicblangen (der vordere 
ist wenig kriif tiger als’ der bintere); seitlicb nacb vorn iimgebogenen 
Portsiitzen. (Bei der ^lullerscben Form sind die der Genitaluffnung 
zuniicbst liegenden Seitenilste kriiftiger und lilnger als bei Br. ceJeripes,) 
dederseits nabe dem freien Ende des Geriistes stebende, lateral gericb- 
tete Hakcben sind bei Br. rderipps starker entwickelt als bei der Ver- 
gleicbsart. 

Beine: I. 405, II. 480, III. 525, IV. 540 ti lang. Greifvorricbtung 
am 4. Bein weniger ausgepriigt. 4. Glied des genannten Beines obne 
distalen Fortsatz und obne die fiir die alte Art cbarakteristiseben star- 
ken, teilweise gekriimmten Silbelborsten. Verbreiterung des Gliedes 
wenig bervortretend, mebrere starke Borsten durcbweg distal stebend. 

5. Glied im unteren Drittel innenseits mit einer Reibe klirzerer Dornen, 

Ijebensweise: AVie jPr. versicolor ein gewandter Scbwimmer, an- 
scbeinend den Griind der Gewiisser bevorzugend. 

Fundort: 1 i^i der GroRen Delme, einem kleinen FliiBcben 
siUllicb Delmenhorst in Oldenburg; 8. 9. 1910. AVassertemperatur 
ICB C. 

6. Die Siiflwassercopepoden Deutschlands: Canthocamptus pilosus n. spec. 

Von r. van Don we, Aliinchen-Schwabing-. 

'Alit 2 Figurcn. 

eingeg-. 10. Oktober 1910. 

Silmtlicbe Kbrpersegmente dorsal mit vielen Reiben zarter Haare 
besetzt. AuBerdem trllgt das Abdomen ventral des AVeibcbens: 
Am 1. Segment nur lateral ein paar Dornen: am 2. Segment Dornen- 
reibe in der Korpermitte einen scbraalen freien Raum lassend; am 

3. Segment Dornenreibe ununterbrocben. Das 4. Segment obne Dornen. 
Abdomen ventral des Manncbeiis: Die Ilinterninder des 2. bis 

4. Segments ununterbrocben bedornt, am 5. Segment iiber der Einlenk- 
stelle der Furcalgliedcr jederseits etwa drei starke Dornen, die dem Q 
feblen. 

Furca in beiden Gescldecbtern sebr verscbieden. Beim AV^eib- 
cben am distalen Teil des AuRenrandes nacb innen abgescbragt und 
bier mit einer kurzen Dornenreibe. Der Innenrand endet in eine zapfen- 
fbrmige Verlangerung. Die mittlere Endborste an der Basis keulen- 
fbrmig verdickt. Furca des Aliinncbens anniibernd quadratiscli, obne 
auffiillige Kennzeicben. 


